Społeczność Uniwersytetu 
Jagiellońskiego z głębokim żalem 
zawiadamia, że w dniu 


3 stycznia 2014 roku zmarł 


2 


S.P. 
inż. Kazimierz Batko 


emerytowany wieloletni zasłużony inspektor Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, znakomity ogrodnik, 
miłośnik i znawca roślin, specjalizujący się zwłaszcza w uprawie 
storczyków tropikalnych, opiekun kolekcji storczyków w 
Ogrodzie Botanicznym UJ, drogi kolega, życzliwy człowiek, 
zawsze chętnie służący radą 1 pomocą. 


Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dniu 9 stycznia 
2014 roku o godzinie 14.30 na cmentarzu w Wieliczce 


Wyrazy głębokiego współczucia składają 


Rektor i Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, 
Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Botaniki- Ogrodu 
Botanicznego oraz cała Społeczność Akademicka 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 


